ST.  GABRIEL'S  CATHOLIC  CHURCH 
Prairie  du  Chien,  Wis. 

The  oldest  extant  church  in  Wisconsin. 
Built  in  1836  by  Fr.  Samuel  Mazzuchelli. 
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